| ΑΝΑΕΟΗ͂ ΒΑΡΥΟ ΥΑΥΙΝΟΙΙΙΚΑ.ς5. 


ο. οι.01.2023-31.12.2023 
ΤΑΒΊΗΙ 1 {5ΙΕΤΜΕ ΑΥΒΙΝΤΙΙ1 ΘΕΙΙΒ ΤΑΒΙ Ο5υρυΒ. 


οΑηῖ ΡὄΟΝΕΜ 
01.01.2023-31.12.2023 


Α- ΒΕῦΤ 5ΑΤΙΣΙΑΗΕ 

Υυκτῖς[ 5ΑΤΙΞΙΑΕ 

ΥὐΒΤΡΙςΙ 5ΑΤΙΦΙ ΑΕ 

Ῥἰδεβ σειίπιεβ 

Β- 5ΑΤΙΘΤΑΝ ΙΝΡΙΕΙΜΙΕΒ (-) 
ΦΑΤΙΦΤΑΝ ΙΑΡΕΙΕΒ (-) 

5ΑΤΙ5 [5ΚΟΝΤΟΙΑΗ͂Ι (-) 

ΡΙδΕη ἱΝΡΙΒΙΜΙΕΒ (-) 

ς- ΝΕΤ 5ΑΤΙΣΙΑΕ 

Γ- 5ΑΤΙΞΙΑΕΙΝ ΜΑΙΙΥΕΤΙ͂ (-) 
ΦΑΤΙΙΑΝ Μαμῦιι ες ΜΑΙΥΕΤΙ (-) 
ΦΑΤΙΙΑΝ ΤΙΟΑΒΙΪ ΜΑΙΙΑΒ ΜΑιΙΥΕΤΙ (-) 
ΦΑΤΙΙΑΝ ΗΙΖΜΕΤ Μαι 1Ιγετί (-) 
ΡΙὄΕΕ 5ΑΤΙΦΙΑΒΙΝ ΜΑι ΙΥετίῖ (-) 


ΒΗΕῦΤ 5ΑΤΙ5 ΚΑΒῚ 


5,722,191.67 


8,498.33 


4,284.00 


7,191,928.35 
54,362.00 


5,730,690.00 


5,726,406.00 
-7,246,290.35 


-1,519,884.35 


Ε- ΕΑΑΙΙΥΕΤ αἶρεριΕΗἴ (-) 

ΑΒΑΘΤΙΒΜΑ νε ΘΕΙ[9ΤίΒΜΕ ΟἴΡΕΒΙΕΒΪ (-) 
ΡΑΖΑΒΙ ΑΜΑ, 5ΑΤΙ5 νΕ ΡΑΘΙΤΙΜ αἰρεμι ΕΒΪ (-) 
ΘΕΝΕΙ. Υὀνετϊίµ αἶρεμι ΕΒ (-) 


1,771,150.58 


-1,771,150.58 


ΕΑΑΙΙΥΕΤ ΚΑΗΙ ΝΕΥΑ ΖΑΒΑΒῚ 


-3,291,034.93 


Ε- ΡΙ6ΕΗ ΕΑΑΙΙΥΕΤΙ.. ΟΙΑΖΑΝ ΘΕΙΙΒ νΕ ΚΑΒΙΑΕ 
Ι5ΤΙΕΑΚΙΕΕΡΕΝ ΤΕΜΕΤΤΌ σεΕι[πι Επί 

ΒΑΘΙΙ ΟΒΤΑΚΙΙΚΙΑΒΡΑΝ ΤΕΜΕΤΤΙ σειἰπι Επὶ 
ΕΑΪΖ ΘΕΙΒΙΕΒΪ 

ΚΟΜΙ͂ΘΥΟΝ ΘΕΙΒιΕΠΐ 

ΚΟΝύ5Ι) ΚΑΙΜΑΥΑΝ ΚΑΒΦΙΠΙΚΙΑΒ 

ΜΕΝΚυύΙ. ΚΙΥΜΕΤ 5ΑΤΙ5 ΚΑΒΙΑΒΙ 

ΚΑΜΒΙΥΟ ΚΑΒΙΑΒΙ 

ΒΕΕΘΚΟΝΤ ΕΑΪΖ αξι]κιεεί 

ΕΑΑΙ ἴγετιΕ ἴι αἰι{ ρίδΕπ σει1Β νΕ ΚΑΒΙΑΒ 
ᾱ- ΡΙζΕΗ ΕΑΑΙΙΥΤΙ.. ΟΙΑΖΑΝ ΟΙΌ. νΕ ΖΑΒΑΗ͂Ι. (-) 
ΚΟΜΙ͂ΣΥΟΝ ΟΪΡΕΒΙΕΒΪ (-) 

ΚΑΒΌΙΗΙΚ ΟἴΡΕΒΙΕΒΪ (-) 

ΜΕΝΚΌΙ. ΚΙΥΜΕΤ 5ΑΤΙ5 ΖΑΡΑΡΙΑΒΙ (-) 
ΚΑΜΒΙΥΟ ΖΑΒΑΒΙΑΗ͂Ι (-) 

ΕΕΕΞΚΟΝΤ ΕΑἷΖ οἶρεπι ΕΒΪ (-) 

ΕΝΕΙΑΘΥΟΝ ΡΌΖΕΙΤΜΕ ΗΕΦΑΒΙ (-) 

ΡἰδΕη οἰρεη νΕ ΖΑΒΑΒΙΑΒ (-) 

Η- ΕΙΝΑΝΣΜΑΝ ΟἸΙΡΕΒΙΕΗ͂Ι (-) 

ΚΙ5Α ΝΑΡΕΙΙ ΒΟΒΟΙΑΝΜΑ ΟΡΕΒΙΕΒΪ (-) 
υζυν νΑΡΕΙΙ ΒΟΒΟΙΑΝΜΑ αἶΏεμιεβί (-) 


132,232.66 


3,243.60 
401,147.18 


0.05 


32,647.70 


1,944.12 


36,465.72 


536,623.49 


-34,591.82 


-36,465.72 


ΟΙΑΘΑΝ ΚΑΒ νΕΥΑ ΖΑΡΑΗ 


-2,825,468.98 


Ι- ΟΙΑΖΑΝΟΙΣΘΙ ΘΕΙ.1Β νΕ ΚΑΒΙΑΕ 
ὀνοεκῖ ρόνΕΜ ΘΕΙΒ νΕ ΚΑΒΙΑΒΙ 

ΡίδΕη ΟΙ ΑδΑΝΡΙΘΙ ΟΕι {Β νΕ ΚΑΒΙΑΒ 

1- ΟιΑΦΑΝΡΙ5Ι ΟΙΡΕΕ νΕ ΖΑΒΑΒΙΑΒ (-) 
ΟΑΙΙΦΜΑΥΑΝ ΚΙ5ΙΜ ΟἶΡΕΒ νε ΖΑΒΑΒΙΑΗ͂Ι (-) 
ὄνςεκῖ ΡΟΝΕΜ ΟΪΡΕΗ͂ νΕ ΖΑΒΑΒΙΑΗ͂Ι (-) 
ῬἰδΕη ΟΙΑδΑΝΡΙΞΙ ΟἱρΕΒ νε ΖΑΒΑΒΙΑΒ (-) 


1,993,789.54 


141,497.42 


1,993,789.54 


-141,497.42 


ΡΟΝΕΜ ΚΑΒΙ ΝΕΥΑ ΖΑΡΑΗΙ 


-973,176.86 


κ- ΡΟΝ.ΚΑΒῚ νεκαῖ νΕ ὈΙΘ.ΥΑΞΑΙ. 
γὐκῦμ.ΚΑΒ5ΙΙΙΚΙΑΕΙ (-) 
ΡὄΟΝΕΝ ΝΕΤ ΚΑΑῚ ΝΕΥΑ ΖΑΒΑΒῚ 


0.00 


-973,176.86 


